JAN MROZIK | 


lekarz weterynaryjny 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 sierpnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 5 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


zona, dzieci i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 30 b. m. o godzinie 7”, rano w kościele parafialnym św, Mikołaja. 


Zaktad pogrzebowy 
Onufrego Fiuta 
Kraków, W. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-48. 


Orukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 143. 


